TABLE I 


Philip Morris Smoke Data from Three Interlab Studies 


Tar, mg/cigt. 

TPM, mg/cigt. 
Nicotine, mg/cigt. 
Water, rag/cigt. 

Puffs/cigt. 


Tar, mg/cigt. 

TPM, mg/cigt. 
Nicotine, mg/cigt. 
Water, mg/cigt. 
Puffs/cigt. 


Tar, mg/cigt. 

TPM, mg/cigt. 
Nicotine, mg/cigt. 
Water, mg/cigt. 
Puffs/cigt. 


Carlton 65 


#1 

#2 

#3 

1.5 

1.5 

1.3 

1.8 

1.8 

1.5 

0.14 

0.16 

0.18 

0.2 

0.1 

0.1 

6.9 

6.7 

7.3 


Kool Lights 85 


#1 

#2 

#3 

7.8 

7.1 

8.6 

9.3 

8.7 

10.0 

0.60 

0.65 

0.68 

0.9 

0.9 

0,8 

7.6 

7,1 

7.6 


Marlboro 

85 

#1 

#2 

#3 

15.5 

15.6 

16.5 

20.2 

19.8 

20.5 

1.10 

1.08 

1.09 

3.6 

3.2 

2.9 

8.7 

9.1 

9.5 


Winston Ultra Lts . 85 


#1 

#2 

#3 

5.6 

5,3 

5.4 

6.6 

6.1 

6.2 

0.44 

0.44 

0.43 

0.6 

0.4 

0.4 

6.7 

6.5 

6.7 


Industry Monitor #11 


#1 

#2 

12.8 

12.6 

15.6 

15.5 

0.99 

1,07 

1.9 

1.8 

8.2 

8.2 


Newport 100 


#1 

#2 

#3 

17.0 

17.5 

18.4 

21.1 

21.8 

22.6 

1.26 

1.30 

1.36 

2.9 

3.0 

2.9 

8.9 

8.8 

9.3 


L & M 85 



#3 

Tar, rag/cigt. 

13.9 

TPM, mg/cigt. 

17.7 

Nicotine, mg/cigt. 

1.01 

Water, mg/cigt. 

2.8 

Puffs/cigt. 

7.6 


PM3001014717 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/frkk0001 




